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[f$ 要】 校园 是 社会 的 重要 组 成 部 分 ,也 是 教书 育 人 \ 为 国家 提供 发 展 支撑 力量 的 重要 摇篮 和 基地 。 通 过 校园 作 
为 驱动 社会 发 展 的 动力 来 提高 资源 的 利用 效率 ,缓解 能 源 不 足 和 环境 污染 等 问题 ,以 促进 社会 的 可 持续 的 发 展 。 
校园 作为 公共 基础 建设 的 一 部 分 ,具有 设施 多 样 .人 口 稠密 、 能 源 与 资源 消耗 量 大 等 特点 ,产生 的 污染 量 和 能 源 消 
耗 量 非常 可 观 。 绿 色 校 园 建设 受到 广泛 的 关注 ,本 文通 过 对 比 国内 外 的 绿色 评价 体系 ,并 结合 《绿色 校园 评价 标 
准 》 专 注 于 评分 标准 适用 于 用 计算 机 技术 的 平台 ,完成 了 绿色 校园 评价 系统 的 总 体 框架 设计 与 构建 ,讨论 了 绿色 校 
园 评价 系统 的 各 子 系统 的 功能 ,系统 的 应 用 将 对 绿色 校园 建设 起 促进 作用 。 
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1 绿色 校园 建设 概述 


据 2014 年 全 国教 育 事业 发 展 统计 公报 统计 ， 
2014 年 全 国共 有 各 级 各 类 学 校 51.4 万 所 ,全 国 各 
级 各 类 学 历 教育 在 校生 为 2. 6 亿 人 ,全 国 各 级 各 类 
学 校 拥 有 校舍 建筑 面积 总 量 达 29. 9 亿 m* ,人均 校 
园 面积 约 为 11. Sm 。 校 园 人 群 密度 大 ,设施 多 样 ， 
是 社会 能 源 消耗 的 大 户 。 据 国家 能 源 局 发 布 数据 ， 
2014 年 全 社会 用 电量 55 233 亿 千 瓦 时 ,同比 增长 
3. 8% 。 从 中 国 来 看 其 中 大 学 的 人 均 能 耗 指标 明显 
高 于 全 国 居民 的 人 均 能 耗 指标 。 据 初步 统计 ,全 国 
大 学 生生 均 能 耗 水 耗 分 别 是 全 国 居民 人 均 能 耗 的 
4 倍 和 2 倍 。 这 同时 也 预示 着 面 对 资 源 的 巨大 消 
耗 ,校园 节能 减 排 和 自然 生态 环境 的 建设 逐渐 受到 关 
注 ,校园 蕴藏 着 的 巨大 的 节能 潜力 ,并 且 可 以 在 节能 
减 排 方面 为 社会 提供 低 碳 行动 计划 的 标准 和 经 验 。 

同时 随 着 学 生 人 数 的 迅速 增长 ,中国 逐步 增加 
对 校园 基础 设施 建设 的 投资 , 原 有 的 基础 设施 和 教 
育 资源 已 经 无 法 提供 优质 的 教育 环境 ,建设 可 持续 
发 展 的 新 型 校园 也 提 上 日 程 。 


【文章 编号 】1674 -7461(2016)01 - 0007 -07 


在 国际 上 ,英国 作为 率先 提出 低 碳 经 济 和 世界 
上 第 一 个 制定 可 持续 发 展 规划 的 国家 ,在 绿色 校园 
领域 也 有 着 很 多 成 功 的 经 验 , 2005 年 以 诺丁汉 特 伦 
特大 学 ( Nottingham Trent University, NTU) 为 主导 ， 
在 英国 高 等 教育 基金 会 ( HEFCE ) 的 支持 下 ,研发 了 
英国 生态 校园 评价 标准 和 奖 评级 体系 (EcoCam- 
pus) 。 生 态 校 园 体 系 是 针对 高 校 和 成 人 教育 机 构 的 
阶段 性 环境 管理 和 奖励 体系 。 生 态 校园 体系 按照 
BS8555 和 18014001 标准 为 EMS 系统 的 开发 提供 
了 一 个 模块 化 .阶段 性 的 改善 办 法 。 此 体系 对 在 环 
境 可 持续 发 展 方面 表现 突出 的 高 校 给 予 认 可 生态 
校园 计划 还 对 资源 有 限 或 经 验 不 足 的 教育 机 构 给 
予 技术 支持 。 

在 中 国 ,清华 大 学 于 1997 年 首先 提 的 出 创建 
“绿色 大 学 "理念 。 之 后 国内 其 他 高 校 也 有 将 “ 生 
态 " 概念 引入 校园 建设 中 。 如 广州 大 学 在 规划 和 环 
境 营 造 方面 贯彻 生态 优先 原则 ,进行 了 植被 调查 和 
绿地 系统 规划 ,最 大 限度 地 保护 自然 生态 环境 。 但 
是 “绿色 校园 ”这 一 概念 在 中 国 校园 的 实际 应 用 还 
不 足 , 对 “绿色 校园 ”的 认识 还 只 是 停留 在 绿化 与 美 
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化 的 阶段 上 。 

因此 国内 学 者 不 断 借鉴 国外 的 先进 经 验 对 “ 绿 
色 校 园 " 进行 研究 。 疾 树 良 等 人 认为 ,绿色 校园 是 
根据 生态 学 的 科学 的 理论 支撑 而 形成 的 完整 的 人 
工 绿色 生态 系统 … ; 张 芳 认为 绿色 校园 可 以 理解 为 
用 可 持续 发 展 为 理念 指导 构建 ,从 而 形成 的 生态 良 
性 循环 的 大 学 校园 环境 "| ; 陈 岳 堂 认为 绿色 校园 是 
指 在 生态 学 原理 的 指导 下 ,通过 合理 规划 设计 和 建 
设 实施 ,形成 的 具有 特色 文化 和 内 涵 的 校园 ”] 。 姜 
文 杰 等 人 认为 绿色 校园 是 指 运用 生态 学 的 基本 原理 
和 方法 规划 ,建设 ,管理 及 运行 的 人 工 生 态 系统 ,实现 
对 能 量 的 高 效 的 利用 。 虽 然 各 个 学 者 的 定义 不 完 
全 相同 ,但 是 他 们 都 贯彻 了 可 持续 发 展 的 思想 。 

基于 此 思想 ,绿色 校园 被 认为 是 生态 园林 和 生态 
城市 建设 的 重要 组 成 部 分 ,也 是 21 世纪 高 校 校园 环 
境 建 设 和 发 展 的 必然 趋势 ,绿地 植物 配置 设计 和 人 工 
植物 群落 的 构建 ,不 仅 决定 了 校园 绿地 生态 功能 是 否 
有 效 发 挥 ,更 是 建设 绿色 校园 的 重要 途径 和 手段 。 

1953 年 人 类 学 家 斯 图 尔 德 在 《进化 和 过 程 》 中 
提出 “生态 文化 ”的 概念 , 越 来 越 多 的 学 者 关注 生态 
的 规划 与 应 用 ,并 将 “生态 ”的 概念 应 用 到 校园 的 规 
划 与 建设 。 近 年 来 “生态 校园 "在 国际 各 个 大 学 
校园 内 进行 了 不 断 的 尝试 ,如 英国 诺丁汉 大 学 朱 比 
利 分 校 ,将 一 个 废弃 的 自行 车 工厂 用 地 最 终 变 成 了 
一 个 充满 自然 生机 的 绿色 校园 ,并 将 绿色 校园 的 建 
设 与 精益 建造 联系 起 来 。 美 国 北 卡 罗 莱 纳 州立 
大 学 新 校区 ,结合 校园 的 实际 情况 和 考虑 了 对 下 游 
水 体 的 影响 ,设计 了 校园 排水 体系 ,同时 保护 当地 
重要 的 树种 和 自然 区 域 ,增加 天 然 植物 群 取代 草 
皮 , 恢 复 当地 的 生物 多 样 性 设计 。 

生态 校园 与 绿色 校园 在 定义 上 是 属于 两 个 不 
同 的 概念 :生态 校园 是 运用 生态 学 的 原理 构建 人 工 
生态 系统 ; 绿色 校园 通常 指 学 校 在 校园 建设 管理 
以 及 在 校 人 员 日 常 行为 等 方面 充分 体现 环境 保护 
理念 。 从 而 生态 校园 评估 和 绿色 校园 评估 的 侧重 
点 各 有 不 同 ,生态 校园 侧重 于 对 环境 整体 的 能 量 的 
投入 和 输出 的 评价 ,整体 的 体系 的 生态 建设 ; 绿色 校 
园 侧重 于 绿色 的 理念 在 校园 建设 和 运营 中 的 体现 和 
实现 。 但 二 者 的 核心 思想 都 是 可 持续 发 展 的 理念 。 


2 绿色 建设 评价 指标 体系 
目前 ,校园 建筑 设施 量 大 ,涉及 范围 广 , 能 源 管 
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理 水 平 低 , 严 重 制约 着 绿色 校园 工作 深入 持久 地 开 
展 ,从 规划 、 设 计 到 运行 都 缺乏 全 面 系统 的 可 持续 
发 展 建设 标准 来 指导 和 规范 环保 、 节 能、 舒适 的 绿 
色 校 园 建 设 *”。 在 评价 指标 研究 的 体系 方面 , 美 
国 .英国 澳大利亚 等 过 国家 和 地 区 均 有 成 熟 的 评 
价 体系 ( 详 见 表 1) 。 


表 1 世界 绿色 评价 体系 标 
国家 ”评价 体系 名 称 评价 指标 体系 


LEED 可 持续 建筑 场 址 .水 资源 利用 、 建 筑 节 
~ for School! '9 能 与 大 气 ,资源 与 材料 .室内 空气 质量 


管理 .健康 与 舒适 能源、 交通 ,水 . 材 
料 ,废物 .土地 使 用 与 生态 .污染 ,创新 


澳 大 Green StarEdu- ”管理 .室内 环境 质量 ,能源 .交通 ,水 、 材 
利 亚  cationi- 料 .土地 使 用 与 生态 .排放 、 创 新 


经 济 质量 .生态 质量 功能 及 社会 .过程 
质量 ,技术 质量 ,基地 质量 


Q( Quality) 建筑 环境 质量 和 为 使 用 者 
提供 服务 的 水 平 ; L( Load) 能 源 ,资源 
和 环境 负荷 的 付出 。 


生态 :生物 多 样 性 .绿化 量 指标 .基地 保 
水 指标 

节能 :日 常 节能 指标 

减 废 :C0, 减 量 指标 ,废弃 物 减 量 指标 
健康 :室内 环境 指标 ,水 资源 指标 ,污水 
垃圾 改善 指标 


场地 .材料 能源. 质量 .创新 与 性 能 
改进 


REEAM Educa- 
tion 2008! 


德国 DCNBL93 


日 本 CASBEE'* 


台湾 EEWH/^ 


TÉ  HKBEAM 5 


对 于 绿色 校园 评价 指标 体系 的 构建 ,不 同 的 学 
者 都 有 自己 不 同 的 看 法 。 徐 莉 燕 经 过 对 国内 外 
的 建筑 物 的 流行 色 性 能 的 分 析 提 出 了 以 ,资源 消 
T€ 环境 荷载 .室内 环境 品质 和 室外 物理 环境 质量 
为 评价 指标 体系 的 绿色 奥运 评估 体系 。 陈 岳 堂 等 
构建 了 以 结构 .功能 、 协 调度 三 个 方面 框架 的 湖南 
农业 大 学 绿色 校园 评价 指标 -* 。 以 东北 大 学 为 例 ， 
提出 了 用 生态 足迹 方法 分 析 学 校内 的 能 源 消 耗 ,其 
中 包括 能 源 .食物 废弃 物 处 理 等 几 方 面 '” 。Kim 等 
用 案例 分 析 来 说 明了 绿色 校园 的 具体 应 用 于 实施 
方法 ,并 构建 相应 的 管理 组 织 进 行 管理 “1。 姜 新 佩 
等 人 在 构建 绿色 校园 评价 指标 的 时 候 结 合 了 层次 
分 析 法 和 模糊 综合 评判 法 ,并 相应 结合 了 专家 分 析 
法 给 出 了 指标 权重 "”。 在 英国 以 诺丁汉 特 伦 特大 
学 Peter Redfern 博士 为 首 的 团队 基于 阻碍 绿色 校园 
建设 的 因素 :如 缺乏 对 ISO 和 EMAS 标准 体系 的 认 
识 ,员工 缺乏 相应 的 知识 储备 和 能 力 ,实施 工具 荐 
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乏 , 耗 费时 间 , 过程 复 杂 , 文 件 管理 工作 增多 , 取得 
的 成 绩 不 被 认可 ,缺少 社会 各 层面 的 支持 和 激励 因 
素 等 。 而 研发 了 生态 校园 体系 。 从 而 并 针对 各 影 
响 因素 ,研讨 解决 办 法 ,使 各 机 构 从 基础 开始 ,根据 
的 自身 条 件 逐 步 达 到 国际 标准 要 求 。 最 终 为 各 机 
构 塑造 良好 形象 ,增强 竞争 优势 ,在 主要 领域 实现 
成 本 节约 ,优化 能 源 的 使 用 ,实现 可 持续 发 展 ,应 对 
气候 变化 带 来 的 挑战 ,并 进一步 改善 机 构 的 管理 水 
平 ,更 好 的 控制 风险 ,适应 国际 法 律 法 规 的 要 求 。 
此 体系 涉及 的 领域 包括 污染 浪费、 能源 ` 水 、. 运 输 、 
碳 排 放 ,遵守 法 律 和 采购 。 并 基于 以 下 四 个 阶段 进 
行 指导 ,评估 和 评奖 : 

第 一 阶段 :规划 (青铜 ) ; 

第 一 阶段 :执行 ( 银 ) ; 

第 一 阶段 :经营 ( 金 ) s 

第 一 阶段 :检查 与 纠正 (白金 ) 。 

本 文 基于 中 国 的 《绿色 校园 评价 标准 》 和 借鉴 
国内 外 的 成 熟 的 指标 体系 的 基础 之 上 ,梳理 了 一 套 
适用 于 计算 机 评价 的 绿色 校园 评价 系统 的 指标 体 
系 。 计 算 机 系统 的 设计 具有 系统 和 复杂 性 ,复杂 性 
来 源 于 相互 影响 的 需求 和 系统 的 高 利用 率 ,同时 具 
有 处 理 复杂 性 ”。 由 于 计算 机 评价 指标 的 构建 具 
有 系统 性 原则 和 简明 科学 性 原则 。 由 《绿色 校园 评 
价 标准 》(CSUSAGBC04-2013 ) 中 的 评价 指标 梳理 出 
适用 于 计算 机 系统 评价 的 指标 。 把 节 地 与 室外 环 
境 类 指标 归纳 为 “生态 环境 " ; 节能 与 能 源 利用 + 
水 与 水 资源 利用 、 节 材 与 材料 资源 利用 总 结 为 “ 资 
源 利用 ”" ; 室内 环境 质量 归纳 总 结 为 “环境 质量 ”， 
施工 管理 与 运营 管理 均 不 改变 ; 最 后 借鉴 香港 
(HKBEAM) 增 加 创新 项 。 总 体 评价 指标 如 图 1 所 
示 。 评 价 参 考 标准 分 为 “设计 评价 ”和 “运行 评价 ”。 
评价 指标 分 为 控制 项 与 评分 项 ,控制 项 的 评分 标准 
为 “满足 "或 “不 满足 ”, 评 分 项 为 打分 项 。 评 估 体 系 


评价 指标 体系 


图 1 评价 指标 体系 框架 图 
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五 类 指标 各 自 的 评分 项 得 分 率 Q1、Q2、Q3、Q4、Q5 
应 按 参 评 校园 的 评分 项 实际 得 分 值 除 以 理论 上 可 
获得 的 总 分 值 计 算 。Q6 为 创新 项 分 数 ,考虑 到 各 类 
指标 重要 性 方面 的 相对 差异 ,计算 总 得 分 时 引入 了 
权重 。 所 以 总 得 分 率 应 为 五 类 指标 评分 项 的 加 权 
得 分 率 与 加 分 项 的 附加 得 分 率 (Q6) 之 :3Q = W1Q1 
+ W2Q2 + W3Q3 + W4Q4 + W5Q5 + Q6。 则 为 最 后 的 
总 分 ,其 中 指标 权重 的 设置 参考 《绿色 校园 评价 标 
准 》。 当 绿色 建筑 总 得 分 分 别 达到 50 分 .60 分 .80 分 
时 ,绿色 建筑 等 级 分 别 为 一 星 级 .二星 级 .三星 级 。 


3 绿色 校园 建设 评价 系统 的 设计 与 开发 


3.1 绿色 校园 建设 评价 系统 设计 目的 

通过 绿色 校园 的 评价 可 以 引导 大 众 对 于 环境 
可 持续 发 展 的 关注 ,同时 校园 也 对 外 传播 环保 的 理 
念 ,使 更 多 的 人 来 持续 关注 节能 减 排 。 通 过 校园 体 
系 建立 一 个 小 型 的 生态 环境 ,通过 对 学 生 的 生态 理 
念 的 教育 ,在 全 社会 推广 可 持续 发 展 的 理念 。 从 绿 
色 校 园 评价 指标 体系 可 以 看 出 :评价 工作 是 一 项 具 
有 很 强 综合 性 的 系统 工作 ,实施 评价 不 仅 需要 评价 
方法 与 理论 的 支持 还 需要 计算 机 技术 的 支持 ,评价 
结果 也 将 形成 大 量 有 价值 的 数据 。 因 此 ,设计 和 开 
发 绿色 校园 建设 评价 系统 是 必要 的 。 
3.2 绿色 校园 建设 评价 系统 功能 设计 

绿色 校园 建设 评价 分 为 设计 评价 ”和 “运行 评 
ffr" ,两 者 是 相互 独立 的 两 个 阶段 的 评价 。 绿 色 校 
园 建设 评价 系统 用 于 实现 对 校园 的 整体 绿色 建造 
体系 的 评估 , 主要 包括 三 大 部 分 ,分 别 是 基础 数据 
库 、 项 目 评分 与 打分 和 结果 公示 与 分 析 。 系 统 整体 
框架 如 图 2 所 示 。 
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图 2 绿色 校园 建设 评价 系统 体系 
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3.3 绿色 校园 建设 评价 系统 架构 设计 

系统 框架 是 实现 绿色 校园 评价 系统 建设 的 基 
础 ,根据 系统 要 实现 的 功能 实施 和 运营 的 整体 的 
规划 。 参 考 软件 体系 架构 的 层次 划分 原则 进行 总 
体 上 的 规划 ,其 结构 如 图 3 所 示 。 
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H3 绿色 校园 建设 评价 系统 体系 系统 框架 图 

(1) 用 户 界面 层 

主要 是 负责 与 用 户 进 行 交互 ,实现 人 与 计算 机 
之 间 的 交互 。 评 价 对 象 负责 提供 数据 材料 的 录入 ， 
评分 专家 负责 对 所 提供 的 材料 进行 评分 、 系 统 维护 
人 员 具 有 整个 系统 的 权限 ,负责 整个 系统 的 日 常 维 
护 与 数据 的 处 理 。 在 本 系统 中 ,本 层 以 Web Form 
界面 实现 。 

(2) 数 据 访问 层 

根据 业务 逻辑 层 发 出 的 指令 ,与 相应 的 数据 库 
进行 通讯 ,并 处 理 数据 反馈 到 业务 逻辑 层 。 本 层 提 
供 统一 的 数据 访问 接口 , 装 数据 库 完全 封装 到 平台 
中 ,由 数据 访问 层 直接 管理 和 数据 库 的 连接 和 通 
讯 ,完全 实现 数据 库 对 其 它 各 层 均 透 明 ,将 安全 隐 
患 降 到 最 降 ,而 使 用 得 数据 处 理 效率 达到 最 高 。 

(3) 数 据 库 

主要 是 评价 评 标 体系 的 录入 而 形成 的 整个 评 
价 体系 的 基础 .专家 信息 库 .项目 信息 库 。 
3.4 绿色 校园 建设 评价 系统 子 系统 功能 

系统 采用 JAVA 语言 ,并 采用 稳定 的 SQL Server 
数据 库 技术 ,基于 J2EE, Web Services 等 技术 构建 分 
布 式 多 层 结 构 ; 运用 与 平台 无 关 的 XML 数据 传输 
和 交互 技术 ,实现 业务 模型 资源 与 系统 实现 技术 的 
41 BS ,保证 系统 的 技术 无 关 性 。 
3.4.1 基础 数据 库 

基础 数据 库 包 括 了 评价 评价 指标 的 维护 .评分 
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专家 库 .评价 标准 等 文件 下 载 等 几 大 功能 模块 。 评 
价 指标 的 录入 包括 了 项 目 基 本 信息 、 生 态 环境 、 资 
源 利用 、 环 境 质 量 、 运 营 管 理 , 推 广 教育 和 创新 项 几 
个 部 分 。 本 评估 系统 的 评价 指标 可 分 为 定性 指标 
和 定量 指标 两 种 指标 。 定 性 指标 是 不 需要 特定 的 
算法 进行 数据 分 析 ,一般 通 过 专家 评估 指数 或 者 设 
计 图 纸 等 一 系列 文字 说 明了 予以 确定 指标 性 能 表现 ; 
而 定量 指标 需要 专业 的 算法 进行 分 析 , 或 者 通过 软 
件 对 校园 建筑 的 某 项 性 能 表现 值 进行 提取 和 分 析 ， 
再 对 性 能 表现 值 , 据 评分 标准 进行 打分 。 

评分 专家 库 则 是 录入 评分 专家 的 基本 信息 ,并 
查看 专家 的 历史 评分 记录 ,对 项 目的 评价 有 一 定 参 
考 价 值 。 

评价 指标 等 标准 文件 下 载 :主要 包括 《绿色 校 
园 评 价 标 准 》 等 系列 文件 。 常 用 资料 下 载 模块 是 系 
统 对 用 户 设 定 的 辅助 模块 , 主要 作用 是 为 用 户 提供 
资源 ,标准 等 文件 下 载 ,辅助 专家 进行 评分 。 这 部 
分 信息 是 对 于 以 往 的 绿色 校园 评价 的 研究 案例 以 
及 研究 成 果 的 收集 , 和 绿色 校园 相关 标准 的 收录 。 
并 对 这 些 信息 进行 分 类 整理 ,形成 系统 中 的 常用 资 
料 下 载 模 块 , 当 专 家 有 需求 时 ,可 以 进入 该 模块 ,在 
列表 中 选择 需要 的 案例 或 者 标准 ,然后 进行 下 载 ， 
查阅 ,对 自己 的 评分 过 程 提 供 一 个 参考 意见 。 常 用 
下 载 模块 的 设置 ,为 用 户 提供 了 更 多 的 参考 信息 ， 
更 加 方便 了 评分 工作 的 进行 ,也 极 大 地 提高 了 工作 
3.4.2 项 目的 评分 与 打分 

该 模块 的 主要 作用 是 填报 各 种 源 文件 与 评价 
数据 ,并 对 信息 进行 管理 。 填 报 人 员 根 据 项 目的 实 
际 情况 在 评分 系统 里 面 ,填报 项 目 数据 ,填报 好 数 
据 之 后 ,转向 下 一 流程 , 即 专 家 打分 阶段 在 此 基础 
上 对 系统 中 的 各 种 信息 进行 统一 的 管理 和 处 理 , 以 
保证 信息 的 准确 性 .唯一 性 和 安全 性 。 项 目的 评分 
标准 均 按 《绿色 校园 评价 标准 》( CSUS/GBCO4- 
2013 ) 执行 。 

该 模块 需要 专家 现场 考察 打分 的 模块 ,可 以 随 
时 从 系统 里 面 查阅 相关 的 打分 标准 说 明 。 根 据 评 
价 标准 文件 时 段 信息 ,组 员 列 表 选 择 想 看 的 文件 进 
行 评阅 。 专 家 对 项 目 资料 进行 审阅 之 后 ,在 系统 中 
展示 的 一 个 评分 表格 中 选择 自己 的 评阅 结果 , 例 
如 ,控制 项 中 是 满足 或 者 不 满足 ,评分 项 中 具体 打 
分 ,以 此 作为 专家 的 评阅 结果 ,以 待 后 用 。 

评分 结果 处 理 的 是 本 系统 的 重要 部 分 ,其 主要 
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作用 是 对 各 项 指标 的 结果 进行 汇总 ,评定 校园 的 绿 
色 等 级 。 在 评 完 分 后 ,评分 表格 会 提交 到 服务 器 
上 ,系统 会 根据 设 定 的 评分 指标 进行 汇总 ,然后 最 
后 得 出 一 个 总 分 。 这 就 是 评分 处 理 过 程 。 在 系统 
设计 时 ,会 对 评分 指标 进行 合理 设置 ,以 便于 数据 
的 处 理 和 结果 的 汇总 ,这 是 得 出 结果 的 重要 一 步 。 
3.4.3 结果 应 用 与 公示 

可 按 地 区 查询 历史 数据 。 按 地 区 和 按 城市 把 
项 目 评分 等 级 显示 。 并 可 以 通过 数据 分 析 对 比 查 
看 地 区 之 间 的 不 用 而 评分 不 同 。 也 可 直接 选 定 两 
个 项 目 进行 对 比分 析 。 并 可 以 下 载 分 析 结 果 报告 。 
3.5 案例 演示 

登陆 界面 如 图 4 所 示 ,用户 根 据 分 到 的 不 同 的 
权限 的 账户 和 密码 进行 登录 系统 。 其 中 系统 管理 
员 具 有 全 部 权限 。 
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图 4 绿色 校园 建设 评价 系统 登录 界面 
系统 管理 员 在 基础 数据 库 一 一 评价 指标 维护 
功能 下 面 对 评价 指标 进行 增加 ,修改 和 维护 。 构 建 
整个 评价 系统 的 评价 指标 体系 。 如 图 5 所 示 , 可 以 
在 这 个 功能 子 块 查看 到 指标 的 大 类 、 指 标 分 类 ,内 
容 .评价 方 评价 标准 ,并 可 以 根据 需求 进行 增加 、 删 
除 .修改 和 查看 等 功能 的 操作 。 
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图 5 绿色 校园 建设 评价 系统 评价 指标 维护 界面 


万 方 数据 


在 基础 数据 库 一 一 专家 数据 库 界 面 下 ,专家 通 
过 填报 自己 的 基本 信息 ,确保 评价 工作 的 科学 性 严 
并 性 ,填报 个 人 基本 信息 ,如 姓名 \ 性 别 、 身 份 证 号 、 
工作 单位 和 职称 等 。 如 图 6 所 示 。 
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图 6 绿色 校园 建设 评价 系统 专家 数据 库 界面 

在 项 目 评分 与 打分 一 一 项 目 基 本 信息 功能 下 ， 
填报 项 目 基 本 信息 ,之 后 可 供 查 看 与 修改 。 项 目 是 
系统 评价 的 对 象 , 评 价 对 象 的 基本 信息 是 系统 建立 
的 最 基本 的 数据 。 界 面 如 图 7 所 示 。 
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图 7 绿色 校园 建设 评价 系统 项 目 基本 信息 录入 界面 


在 基本 信息 录入 系统 之 后 ,就 根据 评价 指标 体 
系 填报 评价 对 象 的 数据 ,如 图 8 所 示 。 根 据 评价 指 
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图 8 绿色 校园 建设 评价 系统 项 目 评分 数据 录入 界面 
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标 体 系 的 规划 与 生态 部 分 的 几 个 指标 ,联系 评价 对 
象 的 实际 情况 填写 数据 ,并 可 以 对 数据 进行 删除 和 
修改 和 查看 等 操作 。 

在 项 目 进行 数据 的 输入 之 后 ,专家 进入 专家 评 
分 项 目 进行 评分 ,根据 评分 的 规则 ,查看 项 目的 填 
报 数据 ,进行 给 分 。 如 图 9 所 示 。 
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图 9 绿色 校园 建设 评价 系 专家 打分 体系 界面 1 
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在 专家 打分 之 后 ,根据 每 项 的 分 项 得 分 之 后 汇 
总 成 为 一 个 总 分 记录 表 ,并 给 出 评分 等 级 。 
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图 11 绿色 校园 建设 评价 系 总 分 计算 界面 


在 总 分 计算 之 后 ,在 结果 公示 与 应 用 界面 可 以 
查看 评分 结果 ,点 击 地 图 上 的 武汉 , 则 可 以 在 右边 
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出 现 武汉 地 区 全 部 评分 的 项 目 ,并 可 以 查看 结果 ， 
根据 统计 结果 出 现 地 区 评分 等 级 的 饼 状 图 ,如 图 12 
所 示 。 
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图 12 绿色 校园 建设 评价 系统 结果 公示 与 应 用 界面 


4 结语 


通过 对 校园 的 绿色 评价 ,可 以 提升 整体 的 环保 
意识 。 通 过 对 校园 的 绿色 评价 ,促进 校园 生态 体系 
的 可 持续 发 展 。 并 且 发 挥 校园 在 社会 中 起 到 的 教 
育 和 引领 作用 ,推动 全 社会 可 持续 的 发 展 。 开 发 和 
实施 绿色 校园 建设 评价 系统 ,是 保障 绿色 校园 建设 
评价 工作 能 够 高 效 .科学 有 序 进行 的 重要 工具 。 

但 是 中 国 的 绿色 环保 工作 起 步 晚 ,并 且 推 行 力 
度 不 够 ,大 众 的 环保 意识 不 强 。 对 于 校园 的 绿色 评 
价 体系 还 不 够 完善 ,评价 过 程 的 管理 制度 不 统一 。 
中 国 在 校园 绿色 评价 的 管理 制度 和 评价 方法 方面 
还 有 很 大 的 提升 空间 。 
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Abstract ; Campus is an important part of the society, as well as an important cradle and base for teaching and 
providing support for the development of the nation. In order to promote the sustainable development of society , cam- 
pus as a driving force is used to improve the efficiency of resource utilization and to alleviate the energy shortage and 
environmental pollution problems. Campus, as a part of public infrastructure, has such common characteristics as di- 
versitied building functions , dense population and large energy consumption. The pollution load and energy consump- 
tion are very considerable. Green campus construction has drawn wide public atlention , and this paper systematically 
discusses green campus evaluation index and evaluation system by comparing the index at home and abroad. According to 
Green Campus Evaluation Standard ,it puts forward the evaluation index system of green campus construction applicable 
to the computer technology platform. And on this basis ,it completes the frame design and construction of the green cam- 
pus evaluation system, discusses each sub-system functions of green campus evaluation system. 

Key Words:Green; Campus; Evaluation; System 
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